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Introduction 



The HP PhotoSmart digital camera allows you to take high-quality photos that can be viewed 
immediately on your PC or television. It comes with HP PhotoSmart software for manipulating, 
storing and printing your photos. 

status shutter 

status LCD controts self-timer light . ^ _j LCD " memory card 

access light 




lens 



I AC power adapter and u i i rr, 

lens cover photo LCD 



PC connections 



controls 



photo 
LCD 



photo LCD 
_ on/oFF 
button 

-memory 
card door 



memory card 
compartment 
battery switch 
compartment cover 



2 



HP PhotoSmart C200 Digital Camera User's Guide 



Checking the Camera Status 

Use the status LCD on the top of the camera to check camera settings, battery Level and the number 
of remaining pictures. You wiLLsee some of the icons shown below, depending on your current 
camera settings and status. 
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Choosing the Camera Settings 

To adjust the camera settings, use the status LCD controls — the buttons on the top of the camera. 
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Photo quality 

The diamond icons on the status LCD indicate photo quality as Follows: 



♦ ♦♦ ♦♦♦ 

Basic Fine Super-fine 

Flash 

The flash settings are indicated by icons on the status LCD: 

^ Auto ^ On with red-eye ^ On 

AUTO reduction 



^ Auto with red-eye ^\ 

AUTO rpHiirhinn ^4' 



Off 

<a>. 



AUTO reduction 

Auto-Focus 

The HP PhotoSmart digital camera can automatically focus on your subject. 
When you're ready to take the photo, press the Auto-Focus button. 
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Using the SelF-Timer 

1. Attach the camera to a tripod or place it on a firm surface at an appropriate distance and 
height from the subject. 

2. Open the Lens cover to turn the camera on. 

3. Frame your subject in the viewfinder. 

4. When you're ready to tal<e the photo, press the Self-Timer button twice. 

Note: This button also operates the auto-focus feature. You can continue to press the 

button to cycle through the available settings for self-timer and auto-focus. When 
the self-timer is active, a self-timer icon displays in the camera's status LCD. 

5. Press and release the Shutter Release button. 

The self-timer light on the front of the camera starts blinl<ing. After the specified amount of time, the 
shutter releases and the photo is tal<en. 

Once the self-timer is set, you can turn it off by continuing to press the Self-Timer button until the 
icon disappears from the status LCD. The self-timer turns off after the photo is taken. 
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Using the Zoom 

The HP PhotoSmart digital camera includes a digital zoom Feature so that you can make an image 
appear to be twice as close as it really is. 

1. Open the lens cover to turn the camera on. 

2. Press the photo LCD on/ofF button to turn the photo LCD on. 

Note: The photo LCD power must be turned on to use the zoom Function. 

3. Use the arrow buttons to select Zoom on the menu. 

4. Press the OK button to zoom in on the image. 

When the zoom is active, a blue frame is displayed around the image in the photo LCD. 

Note: The viewFinder only displays the image in normal view. To see the eFFect oF the zoom, 
use the photo LCD to preview your photo. 
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Downloading Photos to Your PC 

To download your photos to your PC, you will need to use the HP PhotoSmart software. See the HP 
PhotoSmart C200 Quick Success poster for more information. 

1. Connect the camera to your computer. 

2. Open the lens cover to turn the camera on. The status LCD displays PC to indicate the camera 
is connected to the computer and is operating in PC mode. 

3. Start the HP PhotoSmart software. 

4. Use the HP PhotoSmart software to download your photos. 

Tip: If you have a computer (such as a laptop) that has a PCMCIA slot, you can read photos 
directly from the CompactFlash memory card using a PCMCIA adapter. See the adapter 
manufacturer's instructions for details. 
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Using an AC Power Adapter (recommended) 



Use an AC power adapter to preserve battery Life. For example, when you connect your camera to a 
computer or a television, use an AC adapter as the power source. AC power adapters are available at 
most computer supply stores. 

Note: An AC adapter provides power to the camera. It does not recharge the batteries. 
To connect an AC power adapter: 

1. Attach the plug to the adapter. 

IF your adapter came with multiple plugs, select the one that 
matches the power outlet For your country. 

2. Plug the adapter into a power source (such as a wall outlet or 
power strip). 

3. Connect the round end of the adapter cable to the camera. 
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Batteries 

The HP PhotoSmart digital camera operates on 4 AA alkaline batteries. 
To insert new batteries: 

1. Make sure the camera lens cover is closed (the camera is oFf). 

2. To open the battery compartment, slide the battery compartment cover and remove it from the 
camera. 

3. Remove all oF the old batteries. Use the battery release tab to lift each battery out oF the 
compartment. 

4. Insert Four new batteries, making sure the +/- electrodes are Facing the proper direction (see the 
diagram on the inside oFthe battery compartment). 

Caution: Use only alkaline batteries. Replace all Four batteries at the same time. Do not 

replace them individually. Always Follow instructions on the battery package when 
handling batteries. 

5. Replace the battery compartment cover by placing it in the grooves and sliding it until it clicks 
into place. 
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CompactFlash Memory 

Use only CompactFlash Association (CFA) certified flash memory cards with 
the HP PhotoSmart digital camera. These cards are manufactured by several 
vendors and are available in a variety of storage capacities. Other memory 
cards are not supported by Hewlett-Packard. 

For a list of supported CompactFlash memory cards, see the HP PhotoSmart 
Web site: 

http://www.photosmart.com 
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Johdanto 



DigitaaLiseLLa HP PhotoSmart -kameraUa voit ottaa korkealaatuisia vaLokuvia, joita voit katseLLa heti 
kuvaamisen jaLkeen PC:sta tai teLevisiosta. Kameran mukana toimitetaan HP PhotoSmart -ohjeLma, 
jonka avuLLa vaLokuvia voi kasiteLLa, taLLentaa ja tulostaa. 
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DigitaaLinen HP PhotoSmart C200 -kamera Kayttoopas 



Kameran tilan tarkistaminen 



Kameran yLaosassa oLevasta tilanaytosta voit tarkistaa kamera-asetukset, paristojen varaustilan 
sekajaLjelLa oLevien kuvien maaran. VaLittujen kamera-asetusten ja kameran tilan mukaan niiet 
joitakin alia oLevista kuvakkeista. 



muistikortin tila 

paristojen varaustila 

jaljella olevien 
kuvien maara 




vaLokuvan Laatu 

ajastin / automaattinen tarkennus 
salamavalo 



Kamera-asetusten valitseminen 

Voit saataa kamera-asetukset kayttamalla tilanayton saatimia eli kameran yLaosassa oLevia painikkeita. 



saLamavato 



i 0 

-O AF 



Q valokuvan taatu 



ajastin / automaattinen tarkennus 
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VaLokuvan Laatu 

TiLanaytossa oLevat vinoneliot osoittavat vaLokuvan Laadun seuraavasti: 



♦ ♦♦ ♦♦♦ 

PerusLaatu Hieno Erittain hieno 

SaLamavaLo 

TiLanayton saLamavaLon kuvakkeet ovat seuraavat: 

^ Automaattinen ^ SaLamavaLoja ^ Kaytossa 

AUTO saLamavaLo punasiLmaisyyden 

poisto 

I Automaattinen xr\ Ei kautossa 

AUTO salamavaloja 

punasiLmaisyyden poisto 

Automaattinen tarkennus 

DigitaaLinen HP PliotoSmart -kamera pystyy tarkentamaan automaattisesti kuvauskohteeseen. 
Kun oLet vaLmis ottamaan kuvan, paina Automaattinen tarkennus -painiketta. 
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Ajastimen kaytto 

1. Kiinnita kamerajalustimeen tai aseta se vakaaLle aLustaLLe sopivaLle etaisyydeLleja korkeudelLe 
kohteeseen nahden. 

2. Ota kamera kayttoon avaamaLla Linssin suojus. 

3. Rajaa kohde etsimessa. 

4. Kun oLet vaLmis ottamaan kuvan, paina Ajastin-painiketta kahdesti. 

Huom. TaLLa painikkeeLLa voit kayttaa myos automaattista tarkennustoimintoa. Voit seLata 
ajastimen ja automaattisen tarkennuksen asetuksia painiketta painamaLLa. Kun 
ajastin on kaytossa, kameran tiLanayttoon iLmestyy ajastinkuvake. 

5. Paina sulkimen laukaisintaja vapauta se. 

Ajastimen vaLo kameran etuosassa aLkaa viLkkua. Tietyn ajan paasta suljin Laukeaaja kuva on otettu. 

Kun ajastin on asetettuna, voit ottaa sen pois paaLta painamaLLa taas Ajastin-painiketta kunnes 
kuvake katoaa tiLanaytosta. Ajastin menee pois paaLta kuvan ottamisen jaLkeen. 
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Zoomin kSyttlminen 

Digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa on digitaaUnen zoomaustoiminto, jonka avulla kuvan saa 
nakymaan kaksi kertaa lahempana kuin mita se todellisuudessa on. 

1. Ota kamera kayttoon avaamalla linssin suojus. 

2. Ota valokuvanaytto kayttoon painamalla valokuvanayton virtakytkintS. 
Huom. Valokuvanayton on oltava paalLa, jotta voisit kayttaa zoomaustoimintoa. 

3. Valitse nuolipainikkeiden avuLLa vaLikosta vaihtoehto Zoom. 

4. Zoomaa kuvaa painamaLLa OK-painiketta. 

Kun zoomaustoiminto on kaytossa, nakyy vaLokuvanaytossa sininen kehys kuvan ympariLLa. 

Huom. Etsin nayttaa kuvan vain normaaLina. Jos haluat nahda zoomauksen vaikutuksen, 
kayta valokuvanayttoa valokuvan esikatseluun. 
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DigitaaUnen HP PliotoSmart C200 -kamera Kayttoopas 



Valokuvien lataaminen PC:hen 



Kun lataat valokuvia tietokoneeseen, tarvitset HP PhotoSmart -ohjelman. HP PhotoSmart C200 
Quick Success -tiedotteessa on lisatietoja. 

1. Kytke kamera tietokoneeseen. 

2. Ota kamera kayttoon avaamaLla Linssin suojus. Tilanaytossa on teksti PC, joka osolttaa, etta 
kamera on kytketty tietokoneeseen ja toimii PC-tiLassa. 

3. Kaynnista HP PhotoSmart -ohjelma. 

4. Lataa vaLokuvat HP PhotoSmart -ohjeLman avuUa. 

Vihje: Jos tietokoneessa (eslm. sylimikrossa) on PCMCIA-korttipaikka, voit lukea kuvia suoraan 
CompactFLash-muistlkortilta PCMCIA-sovitinta kayttamalLa. Lisatietoja on sovittimen 
kayttoohjeissa. 
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Verkkolaitteen kaytto (suositeltavaa) 



Kayta verkkoLaitetta pidentaaksesi paristojen kayttoikaa. Kayta verkkoLaitetta virtaLahteena 
esimerkiksi siLloin, kun Liitat kameran tietokoneeseen tai teLevisioon. VerkkoLaitteita myydaan 
useimmissa tietokonetarvikkeita myyvissa Liikkeissa. 

Huom. VerkkoLaite toimii kameran virtaLahteena. Se ei Lataa paristoja. 

Kytke verkkoLaite nain: 

1. Liita pistoke verkkoLaitteeseen. 



Jos verkkolaitteen mukana tuLi useita pistokkeita, vaLitse 
seLlainenJoka sopii maassasi kaytettavaan pistorasiaan. 

Liita verkkoLaite virtalaliteeseen (esimerkiksi seinapistorasiaan). 

Liita verkkolaitteen pyorea paa kameraan. 




3. 



2. 




18 



DigitaaLinen HP PInotoSmart C200 -kamera Kayttoopas 



Paristot 

DigitaaUnen HP PhotoSmart -kamera toimii neljalla AA-alkaliparistolla. 
Aseta uudet paristot kameraan nain: 

1. Varmista, etta linssin suojus on suljettu (kamera ei ole kaytossa). 

2. Avaa paristokoteLo vetamalla paristokotelon kansi pois. 

3. Poista kaikki vanhat paristot. Poista jokainen paristo kotelosta pariston vapauttimen avulla. 

4. Aseta uudet paristot kameraan ja varmista, etta navat +/- menevat kameran paristolokeron 
sisaLLa oLevien +/- -merkintqjen mukaisesti. 

Varoitus: Kay ta vain alkaliparlstoja. Vaihda kaikki nelja paristoa samalLa kertaa. Ala vaihda 
niita yksi kerralLaan. Kun kasittelet paristoja, noudata aina paristopakkauksessa 
olevia ohjeita. 

5. Laita paristokoteLon kansi paikoilleen asettamalLa se uriin ja tyontamalla sita, kunnes se 
napsahtaa paikoiLLeen. 
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CompactFlash-muisti 

Kayta digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa vain seLLaisia muistikortteja, 
jotka CompactFlash Association (CFA) on hyvaksynyt. Naita muistikortteja 
tekee moni vaLmistajaja niita on saataviLLa erilaiseLLa taLLennuskapasiteetiLLa 
varustettuina. Hewlett Packardin tuki ei kata muiden muistikorttien kayttoa. 

Tuettujen CompactFLash-muistikorttien luetteLo on HP PhotoSmart -kameran 
Internet-sivuLla: 

http://www.photosmart.com 
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Introductie 



Met de HP PhotoSmart digitate camera l<unt u Foto's van lioge kwaliteit vastLeggen die direct 

l<unnen worden weergegeven op uw pc of uw televisie. Deze camera wordt geLeverd met 

HP PliotoSmart-soFtware waarmee u uw foto's l<unt bewerl<en, opsLaan en afdrukl<en. 

knoppen van het lampjevande LCD-status- stuiter- 

LCD-statusscherm zelfontspanner zoeker scherm knopje 




lampje van de 
geheugen- 
kaart 



lens 



lensdop 



aanstuitingen voor 

de netvoeding en de knoppen van het LCD- 
pc-verbindingen LCD-fotoscherm fotoscherm batterijenvak kaart 



aan/uit- 
knop van 
het LCD- 
fotoscherm 

stuitktep 
van de 
geheugen- 
kaart 

schakelaar 
voor de 
ep van het geheugen- 
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Gebruil<ersliandLeiding voor de HP PhotoSmart C200 digitale camera 



De camerastatus controleren 



Gebruik het LCD-statusscherm boven op de camera om de camera-instelLingen, het batterijniveau 
en het aantaL resterende Foto's te controleren. U ziet enkeLe van de hieronder aFgebeeLde 
pictogrammen afgebeeLd, aFhankeLijk van uw huidige camera-insteLLingen en status. 



status van de 
geheugenkaart 

batterijniveau 

resterende Foto's 




0 AF- 

y b' y ^A^o 



. fotokwaliteit 
zetfontspanner/autoFocus 
. aits 



De camera-instellingen kiezen 

Met de knoppen voor het LCD-statusscherm kunt u de camera-instelLingen aanpassen: dit zijn de 
knoppen boven op de camera. 



aits 



i 0 

-O AF 



Fotokwaliteit 



zelFontspanner/autoFocus. 
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FotokwaLiteit 

De ruitjespictogrammen op het LCD-statusscherm geven de FotokwaLiteit aLs voLgt aan: 



♦ ♦♦ ♦♦♦ 

Basis Fijn Zeer fijn 

FLitsLicht 

De FLitsinsteLLingen worden aangegeven door pictogrammen op liet LCD-statussclierm: 

* Auto L Aan met L Aan 

▼ <a> ▼ , , , , . 

AUTO onderdrukking van 

rode ogen 

^ Auto met onderdrukking Uit 
^AUTO van rode ogen 

AutoFocus 

Met de HP PInotoSmart digitate camera kunt u automatiscli scherpsteLLen. 

Wanneer u gereed bent om de Foto te nemen, drukt u op de knop AutoFocus. 
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De zelFontspanner gebruiken 



1. Bevestig de camera op een statieF of pLaats deze op een vaste ondergrond, op een geschikte 
aFstand en ter hoogte van hetgeen u wilt vastLeggen. 

2. VenA/ijder de Lensdop om de camera aan te zetten. 

3. Spoor het object op in de beeLdzoeker. 

4. Wanneer u gereed bent om de foto te nemen, drukt u op de knop SelF-Timer. 

Opmerking: Deze knop bestuurt ook de autoFocusfunctie voor automatisch scherpsteLLen. 

TeLkens wanneer u op de knop drukt, wordt de voLgende beschikbare insteLling 
voor de zelFontspanner en automatisch scherpsteLLen weergegeven. Wanneer de 
zeLFontspanner actieF is, wordt het pictogram hiervoor in het LCD-statusscherm 
weergegeven. 

5. Druk de sluiterknop in en Laat deze weer Los. 

Het Lampje van de zeLFontspanner boven op de earner begint te knipperen. Na de ingesteLde tijd 
ontspant de sLuiter en wordt de Foto gemaakt. 

Waneer de zeLFontspanner eenmaaL is ingesteLd, kunt u deze uitschakeLen door net zo vaak op de 
knop Self-Timer (zeLFontspanner) te drukken tot het pictogram van het LCD-statusscherm verdwijnt. 
De zeLFontspanner schakeLt zichtzeLF uit nadat de Foto is gemaakt. 
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De zoomFunctie gebruiken 

De HP PhotoSmart digitale camera beschikt over een digitate zoomFunctie zodat u een afbeelding 
twee keer zo groot kunt maken als deze werkelijk is. 

1. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten. 

2. Druk op de aan/uit-knop van het LCD-fotoscherm om het LCD-fotoscherm in te schakelen. 

Opmerking: Het LCD-fotoscherm moet zijn ingeschakeld voor gebruik van de 

zoomFunctie. 

3. Gebruik de pijl-knoppen om de optie Zoom in het menu te selecteren. 

4. Druk op de knop OK om op het beeld in te zoomen. 

Wanneer de camera inzoomt, wordt een blauw kader weergegeven rond de afbeelding in het 
LCD-fotoscherm. 

Opmerking: De zoeker geeft aLLeen de normale weergave van het beeLd weer. ALs u het 
effect van de zoomfunctie wilt zien, bekijkt u de voorvertoning van het 
LCD-fotoscherm. 
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Gebruikershandleiding voor de HP PhotoSmart C200 digitate camera 



Foto's downloaden naar de pc 

Als u Foto's naar de pc wilt downloaden, hebt u HP PhotoSmart-soFtware nodig. RaadpLeeg de 
poster Snel succes met HP PhotoSmart C200 voor meer inFormatie. 

1. Sluit de camera aan op uw computer. 

2. Verwijder de Lensdop om de camera aan te zetten. Met LCD-statusscherm bevat de aanduiding 
PC om aan te geven dat de camera is aangesLoten op de computer en de PC-modus actieFis. 

3. Start de HP PhotoSmart-soFtware. 

4. Gebruik de HP PotoSmart-soFtware om uw Foto's te downloaden. 

Tip: Als u een computer (zoals een laptop) met een PCMCIA-sleuFhebt, kunt u Foto's direct 
van de CompactFleish-geheugenkaart Lezen met behulp van een PCMCIA-adapter. 
Raadpleeg de documentatie van de adapterFabrikant voor verdere aanwijzingen. 
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Een netvoeding (aanbevoLen) 

Gebruik een netvoeding zodat de batterijen Langer meegaan. Wanneer u uw camera bijvoorbeeLd 
aansluit op een computer of teLevisie, kunt u een netvoeding gebruiken aLs stroomvoorziening. 
Netvoedingen zijn verkrijgbaar bij de meeste computerwinkeLs. 

Opmerking: Een netvoeding Levert stroom aan de camera. De batterijen worden hiermee niet 
opgeLaden. 

Zo sluit u een netvoeding aan: 

1. Bevestig de stekker aan de voeding. 

ALs uw voeding werd geLeverd met meerdere stekkers, seLecteert 
u de stekker die overeenkomt met het stopcontact in uw Land. 

2. SLuit de voeding aan op een stroombron (zoaLs een stopcontact 
in de muur of een verdeeLdoos). 

3. SLuit het ronde uiteinde van de voedingskabeL aan op de 
camera. 
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GebruikershandLeiding voor de HP PhotoSmart C200 digitaLe camera 



Batterijen 

De HP PhotoSmart digitate camera gebruikt vier AA alkali-batterijen. 
Zo vervangt u de batterijen: 

1. Zorg dat de lensdop van de camera is gesloten (de camera staat uit). 

2. Om het batterijenvak te openen, schuiFt u de sluitklep van het batterijenvak en verwijdert u 

deze van de camera. 

3. Verwijder aLLe oude batterijen. Gebruik het Lipje om eLke batterij uit het vak te halen. 

4. Plaats vier nieuwe batterijen en controLeer daarbij of de +/- eLektroden de goede kant uitwijzen 
(raadpLeeg het schema aan de binnenkant van het batterijenvak). 

Waarschuwing: Gebruik alleen alkalibatterijen. Vervang alLe vier batterijen tegelijk. 

Vervang ze niet afzonderlijk. Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking 

bij gebruik van batterijen. 

5. Plaats de sLuitklep van het batterijenvak terug door deze in de groeven te zetten en te 
verschuiven tot de klep vastklikt. 
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CompactFlash-geheugen 



Gebmik aUeen de door CompactFlash Association (CFA) gecertlRceerde 
Rashgelieugenl<aarten bij de HP PhotoSmart digitate camera. Deze l<aarten 
worden gemaal<t door verschilLende fabril<anten en zijn verkrijgbaar in 
verschiLLende opsLagcapaciteiten. Overige geheugenl<aarten worden niet 
ondersteund door HewLett-Pacl<ard. 

RaadpLeeg voor een Lijst van ondersteunde CompactFlash-geheugenl<aarten de 
HP PhotoSmart-website: 

http://www.photosmart.com 
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Inledning 

Med den digitaLa kameran HP PhotoSmart kan du ta fotografier av hog kvaLitet som du omedeLbart 
kan visa pa din dator eLLerTV. Du kan anvanda den medfoLjande programvaran HP PhotoSmart For 
att manipuLera, spara och skriva ut FotograFierna. 



statusFonstrets status- 




och dator kontrolter 
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Anvandarhandbok for HP PhotoSmart C200 DigitaLkamera 



KontroLlera kamerastatus 



I statusFonstret pa kamerans ovansida kan du kontroLLera instalLningar, batteriladdningsniva och 
hur manga biLder som ar kvar. ViLka av ikonerna nedan som visas beror pa instalLningar och status. 




aterstaende foton 



O O O fB^ ^ 

U U U "^AIJTO 



. fotokvalitet 
timer/autofokus 
. btixt 



Valja kamerainstallningar 



Du andrar kamerainstalLningarna med statusfonstrets kontroLLer- knapparna pa kamerans 
ovansida. 



i 0 

AF 



blixt ' \ fotokvalitet 

timer/autofokus 
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FotokvaLitet 

Ruterikonerna i statusFonstret anger FotokvaLitet pa foLjande satt: 

♦ ♦♦ ♦♦♦ 

Standard Fin SuperFin 

BLixt 

BLixtens instaLLning anges av ikoner i statusFonstret: 

^ Auto ^ Pa, med roda ogon- ^ Pa 

AUTO reducering 



^ Auto, med roda ogon- /£\ Av 
^AUTO reducering 



AutoFokus 

HP PhotoSmart kan Fokusera pa motivet automatiskt. 
Tryck pa AF nar du ar redo att ta ett kort. 
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Anvandarhandbok For HP PhotoSmart C200 DigitaLkamera 



Anvanda timern 

1. Satt Fast kameran pa ett stativ eUer pLacera den pa stadigt underLag i onskad hqjd och pa 
onskat avstand Fran motivet. 

2. Satt pa kameran genom att oppna Linsskyddet. 

3. Rikta sokaren mot motivet. 

4. Tryck pa timer-knappen tva ganger nar du ar kLar. 

Obs: Knappen styr ocksa autoFokusFunktionen. Du kan bLaddra igenom de tiUgangliga 
instaLLningarna For timern och autoFokus genom att Fortsatta att trycka pa knappen. 
Nar timern ar aktiverad visas timerikonen i kamerans statusFonster. 

5. Tryck pa avtryckaren. 

TimerLampan pa kamerans Framsida borjar bLinka. EFter den angivna tiden oppnas sLutaren och 
Fotot tas. 

Nar timern ar aktiverad kan du stanga av den genom att trycka pa timer-knappen tills ikonen 
Forsvinner Fran statusFonstret. Timern stangs av nar FotograFiet ar taget. 



http://www.photosmart.com 
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AnvSnda zoom 

HP PhotoSmart har en digital zoomfunktion, sh att du kan gora motivet dubbelt Sci stort som det ar. 

1. Satt pS kameran genom att oppna linsskyddet. 

2. Aktivera bildFonstret genom att trycka pS dess pS/av-knapp. 

Obs: Du mSste aktivera bildFonstret For att kunna anvanda zoomFunktionen. 

3. Tryck pd pil knapparna och valj Zoom i menyn. 

4. Zooma in i bilden genom att trycka pS OK. 

I zoomlage visas en blS ram runt bilden i bildFonstret 

Obs: Sokaren kan bara visa bilden med normal Forstoring. Du kan bara se zoomeFFekten i 
bildFonstret. 
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Anvandarhandbok For HP PhotoSmart C200 Digitalkamera 



Lasa ner FotograFier till datorn 

For att kunna lasa ner Fotografier till datorn mciste du ha programvaran HP PhotoSmart. Se Foldern 
HP PhotoSmart C200 Quick Success For mer inFormation. 

1. Anslut kameran till datorn. 

2. Satt pa kameran genom att oppna Linsskyddet. PC i statusFonstret anger att kameran ar 
ansLuten till en dator och anvands i datorlage. 

3. Starta programmet HP PhotoSmart. 

4. Las ner FotograRerna till datorn med hjalp av HP PhotoSmart. 

Tip: Om du har en dator med PCMCIA-adapter (Lex. en barbar dator) kan du lasa ner 
Fotografierna direkt Frdn CompactFlash-kortet. Se adaptertillverkarens anvisningar. 



http://www.photosmart.com 
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Anvanda en batterieliminator (rekommenderas) 

Genom att anvanda en batterieliminator sparar du pa batterierna. Nar du exempeLvis ansLuter 
kameran till en dator eLLerTV, bor du anvanda batterieLiminatorn som str6ml<aLLa. 
BatterieLiminatorer Rnns lios de fiesta datoraterforsaljare. 

Obs: BatterieLiminatorn Forser l<ameran med strom. Den Laddar inte batterierna. 
SS har ansluter du en batterieLiminator: 

1. AnsLut l<ontal<ten till eLiminatorn. 

Om flera l<ontal<ter medfoLjde eLiminatorn, vaLjer du en som 
passar eLuttagen dar du befinner dig. 

2. AnsLut batterieLiminatorn tiLL vagguttaget. 

3. AnsLut den andra anden av l<abeLn tiLL l<ameran. 
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Anvandarhandbok for HP PhotoSmart C200 DigitaLkamera 



Batterier 

HP PhotoSmart drivs med Fyra alkaliska AA-batterier. 
S& har satter du i nya batterien 

1. Se till att kamerans linsskydd ar stangt (kameran ar avstangd). 

2. Oppna batteriFacket genom att dra bort locket FrSn kameran. 

3. Ta ut de gamla batterierna ur kameran. Anvand Fliken For att lyFta ut batterierna ett och ett ur 

batteriFacket. 

4. Satt i Fyra nya batterier och se till att poLerna (+/-) riktas at ratt halL (se diagrammet i 
batteriFacket). 

Var Forsiktig: Anvand endast alkaliska batterier. Byt ut alia Fyra batterierna pH en gSng. 

Byt inte ut enstaka batterier. Folj alltid anvisningarna pS batteriForpackningen 

nar du hanterar batterier. 

5. Stang batteriFacket genom att placera locket i sparen och skjuta tillbaka det pa sin plats. 
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CompactFlash-minne 



Anvand endast flash-minneskort som godkants av CompactFlash Association 
(CFA) till din HP PhotoSmart digitalkamera. Den har sortens kort tilLverkas av 
Flera Foretag och Finns med oLika Lagringskapacitet. Andra minneskort stods 
inte av Hewlett-Packard. 

Pa HP PhotoSmarts webbpLats Finns en Lista over godkanda CompactFLash- 
minneskort: 

http://www.photosmart.com 
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Anvandarhandbok for HP PhotoSmart C200 Digitalkamera 



BrugervejLedning til det digitate 
HP PhotoSmart C200-kamera 



Dansk 
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Indledning 



Med det digitate HP PhotoSmart-kamera Far du muLighed for at tage biLLeder i h0j kvaLitet, der kan 
vises med det samme pa en pc eLLer et tv. Kameraet Leveres med HP PliotoSmart-soFtware, der 
liandterer, opbevarerog udskriverdine biLLeder. 



Kontrotknapper til Status- udl0ser Aktiveringstys 
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BrugervejLedning tiL det digitaLe HP PhotoSmart C200-kamera 



KontroL aF kameraets status 



Du kan kontroLLere kameraindstiLlingerne, batteriniveauet og antaLLet aF resterende biUeder pa 
statusdispLayet oven pa kameraet. Afhangigt aFde aktueLle kameraindstilLinger og status i 
kameraet vises forskeLLige aF FoLgende ikoner. 



Status For 
hukommelseskort 

Batteriniveau 

Antal resterende 
billeder 




Billedkvalitet 

Selvtimer/autoFokus 

Blitz 



Valg aF kameraindstilLinger 

Juster kameraindstiLlingerne ved hjceLp aPkontroLknapperne til statusdispLayet (knapperne oven 
pa kameraet). 



Blitz 



0 

AF 

Selvtimer/autofokus 



Billedkvalitet 
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BiLLedkvaLitet 

Diamantikonerne pa statusdispLayet angiver status For biLledkvaLiteten pa f0Lgende made: 

♦ ♦♦ ♦♦♦ 

ALmindelig Fin Meget fin 

BLitz 

BLitz-indstiLlingerne angives med ikoner pa statusdispLayet: 

^ Auto ^ Aktiveret med ^ Aktiveret 



reduktion aF r0de 
0jne 

Automatisk med /ecs Deaktiveret 

<a>. " 



^ Automatisk med 

AUTO rpHnktinn flf rclHp plinp 



AUTO reduktion af rode 0jne 
AutoFokus 

HP PhotoSmart-kameraet kan automatisk fokusere pa et motiv. 
Tryk pa knappen Auto-Focus, nar du er klar til at tage biUedet. 

44 BrugervejLedning til det digitate HP PhotoSmart C200-kamera 



Brug af seLvtimeren 

1. Saet kameraet fast pa en trefod, eUer placer det pa en Fast og plan overflade i en passende 
afstand og h0jde i forhoLd til motivet. 

2. Taend kameraet ved at abne objektivdaeksLet. 

3. Placer motivet i rammen i sogeren. 

4. Tryk pa knappen Self-Timer, nar du er klar til at tage billedet. 

Bemaerk: Brug ogsa denne knap til betjening aFautofokusFunktionen. Hvis du trykker 

vedvarende pa knappen, k0rer du gennem alle de tilgaengelige indstillinger For 
selvtimer- og autoFokus-Funktionerne. Nar selvtimeren er aktiv, vises et 
selvtimerikon i kameraets statusdisplay. 

5. Tryk pa knappen Shutter Release, og slip den igen. 

Selvtimerlyset pa Forsiden aF kameraet begynder at blinke. EFter det angivne tidsinterval udl0ses 
lukkeren, og billedet tages. 

Nar du bar aktiveret selvtimeren, kan du deaktivere den igen ved at trykke vedvarende pa knappen Self- 
Timer, indtil ikonet ikke laengere vises pa statusdisplayet. SeLvtimeren slukkes, nar billedet er taget. 



http://www.photosmart.com 
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aF zoom-Funktionen 

Det digitate HP PhotoSmart-kamera indeholder en digital zoom-Funktion, der gor det muligt at vise 
et billede dobbelt teet pS, som det i virkeligheden er. 

1. Taend kameraet ved at dbne objektivdaekslet. 

2. Tryk pd knappen on/ofF til Fotodisplayet For at taende Fotodisplayet. 
Bemaerk: Fotodisplayet skal vaere taendt, for du kan bruge zoom-Funktionen. 

3. Vaelg Funktionen Zoom i menuen ved hjaelp aF pile-knappeme. 

4. Tryk pa OK For at zoome ind pa motivet. 

Nar zoom-Funktionen er aktiv, vises en bLa ramme omkring bilLedet pa Fotodisplayet. 

Bemaerk: Sogeren kan kun vise bilLedet i normal tilstand. Brug Fotodisplayet, nar du skal se 
zoom-eFFekten For billedet. 



Brugervejledning til det digitale HP PhotoSmart C200-kamera 



OverFering aF billeder til pc'en 

Brug HP PhotoSmart-soFtware, ndr du skal overFore billeder til en pc. HP PhotoSmart C200 Quick 
Success-oversigten indeholder yderligere oplysninger. 

1. Tilslut kameraet til computeren. 

2. Taend kameraet ved at abne objektivdeekslet. Statusdisplayet viser PC For at angive, at 
kameraet er tilsLuttet computeren og er i pc-tilstand. 

3. Start HP PhotoSmart-soFtwaren. 

4. OverF0r billederne ved hjaelp aF HP PhotoSmart-soFtware. 

Tip: Hvis du har en computer (F.eks. en baerbar) med en PCMCIA-port, kan du aFlaese 

biLLederne direkte Fra CompactFLash-hukommeLseskortet ved hjaelp aFen PCMCIA- 
adapter. Yderligere oplysninger Finder du i brugervejledningen til adapteren. 



http://www.photosmart.com 
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Brug aF vekselstromsadapter (anbeFales) 



Det anbeFales at bruge en vekseLstr0msaclapter For at ForLaenge batteriets Levetid. Nar du F.eks. 
tilsLutter kameraet til en computer elLer et tv, hor du bruge en vekseLstromsadapter som str0mkiLde. 
VekseLstromsadaptere kan kobes i de fleste Forretninger med computertiLbehor. 

Bemaerk: En veLseLstromsadapter leverer str0m til kameraet. Den genopLader ikke batterierne. 

SSdan tilsLutter du en vekseLstremsadapter: 

1. TiLsLut adapteren i kontakten. 

Hvis der fuLgte Flere ForskeLLige stik med adapteren, skaL du 
vaeLge det stik, der passer til str0mtiLsLutningen i dit Land. 

2. Saet adapteren i str0mkiLden (F.eks. vaegkontakten eLLer en 
stikdase). 

3. Saet den runde ende aF adapterkabLet ind i stikket i kameraet. 
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BrugervejLedning tiL det digitaLe HP PhotoSmart C200-kamera 



Batterier 

Det digitate HP PhotoSmart-kamera skal bruge 4 AA alkaline-batterier. 
SSdan indsaetter du nye batterien 

1. Sorg For, at kameraets obektivdaekseL er lukket (kameraet er slukket). 

2. Abn batterirummet ved at skubbe daekslet til batterirummet vaek og fjerne det Fra kameraet. 

3. Fjern aLLe de gamle batterier. LoFt batterierne op Fra batterirummet ved hjaelp aF 

batteriudL0sertappen. 

4. L6eg Fire nye batterier pa plads i rummet, sorg For at +/~elektroderne peger i den rigtige 
retning (se tegningen pa indersiden aF batterirummet). 

Forsigtig: Brug kun alkaline-batterier. UdskiFt alle Fire batterier samtidigt. Batterierne bor ikke 
udskiFtes enkeltvis. Folg altid den instruktion, der er angivet pS batteripakningen, 

ved handtering aF batterier. 

5. Saet daekslet til batterirummet pa pLads ved at saette det ind i rillerne og skubbe det ind, indtil 
det klikker pd plads. 
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CompactFlash Memory 



Brug kun CompactFlash Association (CFA)-godkendte hukommelseskort i det 
digitate HP PliotoSmart-kamera. Disse kort FremstiLLes aF Flere ForskeLLige 
producenter og kan kobes i pakker med varierende antaL. ALLe ovrige 
liukommeLseskort understottes ikke aF Hewlett-Packard. 

Du kan Finde en Liste over underst0ttede CompactFLash-hukommeLseskort pa 
HP PhotoSmart-Webstedet: 

http://www.photosmart.com 
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BrugervejLedning til det digitate HP PhotoSmart C200-kamera 



Brukerhandbok For HP PhotoSmart C200 digitaLt kamera 
Norsk 

InnhoLd 



InnLedning 52 

KontroLLere kameraets status 53 

VeLge kamerainnstiLLinger 53 

Bruke seLvutLoseren 55 

Bruke zoom en 56 

Laste ned Fotografier til en PC 57 

Bruke en stromadapter (anbeFaLes) 58 

Batterier 59 

CompactFLash-minne 60 

http://www.photosmart.com 51 



Innledning 



Med det digitate HP PhotoSmart-kameraet kan du ta biLder av hoy kvalitet som du kan se 
0L)ebLikkeLig pa en PC eLLerTV. Det Leveres med HP PhotoSmart-programvare som du kan bruke til 
a manipulere, Lagre og skrive ut FotograRene dine. 

status- I 

kontrotler For status-LCD selvutl0serlampe 50^5^ LCD ^ tilgangsLampe 

For minnekort 



av/pa- 
knapp For 
Foto-LCD 

luke For 
minnekort 

bryterFor 

minnekort- 

hotder 




kontakter For 
str0madapter og PC 



batteridekset 
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Brukerhandbok For HP PhotoSmart C200 digitaLt kamera 



Kontrollere kameraets status 



Du kan bruke LCD-statusruten pa toppen av kameraet tiL a kontroLLere kameraets innstiUinger, 
batteriniva og antalL gjenvaerende biLder. Du viL se noen av ikonene som vises nedenfor, avhengi 
av kameraets gjeLdende innstiUinger og status. 



minnekortstatus 



batteriniva 
gjenvaerende bilder 




fotokvalitet 

setvutt0ser/autofokus 

btitz 



Velge kamerainnstilLinger 

Nar du skaLjustere kamerainnstiUingene, bruker du kontroLLene for LCD-statusruten, som er 
knappene pa toppen av kameraet. 



btitz 



AF 



♦ ♦♦ 



\ Fotokvalitet 
selvutloser/autofokus 
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FotokvaLitet 

Ruterikonene i LCD-statusruten indikerer Fotokvaliteten sLik: 



♦ ♦♦ ♦♦♦ 

VanLig Fin SuperRn 

BLitz 

BLitzinnstiLLingene vises ved lijeLp av ikoner i LCD-statusruten: 

^ Auto ^ Pa med reduksjon ^ Pa 

AUTO av r0de oyne 



^ Auto med reduksjon av Av 
^AUTO rode oyne 



AutoFokus 

Det digitate HP PhotoSmart-kameraet kan Fokusere pa motivet automatisk. 
Nar du er kLar til a ta bildet, try kker du pa Auto-Focus-knappen. 
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Brukerliandbok For HP PhotoSmart C200 digitaLt kamera 



Bruke seLvutl0seren 

1. Monter kameraet pa et stativ eUer pLasser det pa en stabiL Plate i passende avstand og hoyde i 
Forhold til motivet. 

2. Apne linsedekselet For a sla kameraet pa. 

3. Finn motivet i sokeren. 

4. Nar du er klar til a ta bildet, trykker du pa Auto-Focus-knappen to ganger. 

Merk: Denne knappen betjener ogsa autoFokus-Funksjonen. Du kan Fortsette a trykke pa 
denne knappen For a bla gjennom de tilgjengelige innstillingene For selvutl0ser og 
autoFokus. Nar selvutloseren er aktiv, vil du se et selvutloserikon i kameraets 
LCD-statusrute. 

5. Trykk inn og slipp utl0serknappen. 

Selvutl0serlampen Foran pa kameraet begynner a blinke. Nar den angitte Forsinkelsen er gatt, blir 
bildet tatt. 

Nar selvutl0seren er stilt inn, kan du sla den av ved a Fortsette a trykke pa SelF-Timer-knappen til 
ikonet Forsvinner Fra LCD-statusruten. Selvutloseren slar seg av nar bildet er tatt. 
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Bruke zoomen 

Det digitate HP PhotoSmart-kameraet er utsty rt med en digital zoomeFunksjon som gjor at du kan 
motivet til S se ut som om det er dobbelt naert som det egentlig er. 

1. Apne linsedekselet For d sld kameraet pL 

2. Trykk pS av/pi-knappen For LCD-Fotoskjermen For d sld den pL 

Meric LCD-Fotoskjermen md vaere pd For at du skal kunne bruke zoomeFunksjonen. 

3. Bruk pilknappene til a velge Zoom pa menyen. 

4. Trykk pd OK-knappen For a zoome inn pa motivet. 

Ndr zoomeFunksjonen er aktiv, viL du se en bLa ramme rundt biLdet pa LCD-Fotoskjermen. 

Merle Sokeren viser bildet pa vanlig mate (ikke Forst0rret). Hvis du vil se eFFekten av 
zoomingen, md du Forhdndsvise bildet pd LCD-Fotoskjermen. 
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Brukerhandbok For HP PhotoSmart C200 digitalt kamera 



Laste ned FotograHer til en PC 

Hvis du skaL laste ned FotograHer til en PC, mS du bruke HP PhotoSmart-programvaren. Se plakaten 
HP PhotoSmart C200 Quick Success hvis du vil vite mer cm dette. 

1. Koble kameraet til datamaskinen. 

2. Apne linsedekseLet For a sLa kameraet pa. LCD-statusruten viser PC, noe som indikerer at 
kameraet er koblet tlL datamaskinen og at det er i PC-modus. 

3. Start HP PhotoSmart-programvaren. 

4. Bruk HP PhotoSmart-programvaren til a Laste ned bildene. 

Tips: Hvis du har en datamaskin (For eksempel en baerbar datamaskin) som er utstyrt med et 
PCMCIA-spor, kan du Lese FotograFiene direkte Fra CompactFLash-minnekortet ved hjelp 
av en PCMCIA-adapter. Se i anvisningene Fra adapterprodusenten hvis du vil vite mer 
om dette. 
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Bruke en stromadapter (anbeFales) 

Du kan bruke en stromadapter (batterieliminator) tiL a bevare batterienes Levetid. Hvis du for 
eksempeL skal kobLe kameraet tiL en datamaskin eLLerTV, b0r du bruke en str0madapter som 
str0mforsLjning. Stromadaptere seLges hos de fleste dataforhandlere. 

Merk: En stromadapter gir str0m til kameraet. Den Lader ikke opp batteriene. 

Slik kobler du til en stremadapter: 

1. Fest st0pseLet tiL adapteren. 



Hvis adapteren ble Levert med flere pLugger, velger du den som 
passer til stikkontakten i det Landet du beRnner deg. 

KobLe adapteren tiL en str0mkiLde (for eksempeL en stikkontakt 
eLLer en stromskinne). 




3. 



2. 



KobLe den runde enden av adapterkabeLen tiL kameraet. 
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Brukerhandbok for HP PhotoSmart C200 digitaLt kamera 



Batterier 

Det digitate HP PhotoSmart-kameraet bruker fire alkaliske batterier i AA-storrelse. 
Slik setter du i nye batterier: 

1. Sorg For at dekselet er pd kameralinsen (kameraet er av). 

2. Apne batterirommet ved d skyve batteridekselet til siden og ta det av. 

3. Ta ut alle de gamle batteriene. Bruk batteriutloseren til d loFte hvert batteri ut av holderen. 

4. Sett inn Rre nye batterier. Pass pS at polene (+/-) vender riktig vei (se diagrammet i 

batterirommet). 

Forsiktig: Du bare bruke alkaliske batterier. SkiFt alLe batteriene samtidig. Du ikke 
skiFte dem enkeltvis. FoLg alltid anvisningene pa batteripakken ndr du hSndterer 
batterier. 

5. Sett batteridekselet tilbake pd plass ved S plassere det i sporene og skyve det til det klikker 
pa pLass. 



http://www.photosmart.com 



59 



CompactFlash-minne 



Du ma bare bruke CFA-sertifiserte (CompactFlash Association) flash- 
minnel<ort sammen med det digitaLe HP PliotoSmart-l<ameraet. Disse kortene 
produseres av en rekke Leverandorer og Rnnes med mange forskjeLLige 
lagringskapasiteter. Andre minnekort stottes ikke av Hewlett-Packard. 

Du Rnner en Liste over CompactFLasli-minnekort som st0ttes pa injemmesiden 
for HP PhotoSmart: 

http://www.photosmart.com 
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Brukerhandbok For HP PhotoSmart C200 digitaLt kamera 
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Notes 



HP PhotoSmart C200 Digital Camera User's Guide 



